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Alpine KFM 

15.6 

15.0 

13.6 

1.03 

1.01 

0.94 

Benson § Hedges RF 

1.0 

1.2 

1.2 

0.14 

0.12 

0.12 

Benson ^ Hedges KF 

14.8 

16.4 

14.3 

1.22 

1.41 

1.26 

Benson § Hedges 100's 100-FHP 

15.7 

16.4 

14.9 

1.07 

1.17 

1.08 

Benson § Hedges 100’s 100-FMHP 

15.7 

16.2 

15.3 

1.09 

1.16 

1.10 

Benson ^ Hedges 100’s 100-FSP 

15.8 

16.3 

15.9 

1.12 

1.18 

1.11 

Benson § Hedges 100's 100-FMSP 

16. 2 

15.9 

15.7 

1,10 

1.15 

1.12 

Benson 5 Hedges Lights 100-F 

,9.8 

10.1 

10.3 

0.76 

0.81 

0.80 

Benson § Hedges Lights 100-FM 

10.8 

10.7 

9.9 

0.80 

0.83 

0.78 

English Ovals RNF 

21.8 

22.6 

21.8 

1.91 

1.86 

1.91 

English Ovals KNF 

28.1 

29.2 

28.1 

2.44 

2.49 

2.44 

Galaxy KF 

15.7 

15.8 

13. 9 

1. 06 

1.09 

0.93 

Marlboro KFHP 

16,1 

16.0 

15.9 

1.02 

1.09 

1.03 

Marlboro KFMHP 

14.6 

14.7 

14.5 

0.91 

0.99 

0.96 

Marlboro KFSP 

16.3 

16.3 

16. 0 

1. 04 

1.13 

1.05 

Marlboro KFMSP 

15.1 

14.4 

13.3 

0.96 

0.97 

0,89 

Marlboro 100-FHP 

16.0 

15.8 

15.5 

1.19 

1.15 

1.09 

Marlboro 100-FSP 

15.8 

15.8 

16.0 

1.13 

1.16 

1.11 

Marlboro Lights KF 

11.5 

11.5 

10.6 

0.87 

0.80 

0.83 

Marlboro Lights 100-F 

11.0 

11.4 

10.7 

0. 79 

0.85 

0.79 

Merit KF 

8.1 

8.2 

7.7 

0.64 

0.64 

0.59 

Merit KFM 

7,9 

8,1 

7.8 

0.61 

0.63 

0.61 

Merit lOO's 100-F 

9,9 

9.7 

9.2 

0.78 

0.79 

0.75 

Merit'100's 100-FM 

10.5 

10.Z 

9.9 

O.Sl 

0.80 

0.78 

Multifilter KF 

11.5 

11.9 

11.4 

0.84 

0.86 

0.84 

Multifilter KFM 

12.4 

12.3 

12.1 

0.94 

0-86 

0.85 

Parliament Lights KFHP 

8.6 

8.6. 

8.1 

0.68 

0.70 

0.64 

Parliament Lights KFSP 

9. 5 

9.3 

8.9 

0.72 

0.75 

0.69 

Parliament Lights 100's 100-F 

11.2 

11.3 

10.2 

0.90 

0.94 

0.86 

Philip Morris RNF 

21.5 

21.9 

20.8 

1. 50 

1.43 

1.35 

Philip Morris Commander KNF 

26.6 

26.3 

25.4 

1.74 

1. 76 

1.67 

Philip Morris Int. 100 100-F 

15.8 

18.4 

15.9 

1,05 

1.26 

1.07 

Philip Morris Int. 100 lOO-FM 

16. 7 

17.1 

16.4 

1-13 

1.12 

1.09 

Players RNF 

25.1 

24.4 

25.1 

1.92 

2.01 

1.92 

Saratoga 120-F 

15.2 

15.6 

14.0 

1.12 

1.13 

1.05 

Saratoga 120-FM 

16.0 

15.6 

14.1 

1.12 

1.10 

1.08 

Virginia Slims 100-F 

14.6 

14.8 

14.2 

1.02 

1.04 

1.00 

Virginia Slims 100-FM 

14.6 

15.0 

14.6 

0.99 

1.05 

0.99 

Virginia Slims Lights 100-FHP 

8.4 

8.6 

8.1 

0.67 

0.69 

0.67 

Virginia Slims Lights 100-FMHP 

9.2 

8.5 

8.2 

0.72 

0.71 

0.67 
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